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TAP DRILL SIZES 


TAP SIZE DRILL SIZE DECIMAL 
4-40 43 0.0890 

6 32 36 0.1065 

8-32 29 0.1360 
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0.2010 
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PIPE TAP DRILL SIZES (NPSC) 


TAP SIZE 

DRILL SIZE 

DECIMAL 

1/8-27 

11/32 

0.3438 

1/4-18 

7/16 

0.4375 

3/8-18 

37/64 

0.5781 

1/2-14 

23/32 

0.7188 

3/4-14 

59/64 

0.9218 

1-11-1/2 

1-5/32 

1.1562 

1-1/4-11-1/2 

1-1/2 

1.5000 

1-1/2-11-1/2 

1-3/4 

1.7500 

2-11-1/2 

2-7/32 

2.2187 

2-1/2-8 

2-21/32 

2.6562 



